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Luego se tira de la palanquita, siempre con cuidado. ... 
Se quita el conector en donde llega la corriente al faro, con cuidado que tiene pestañita y cuesta un poco.... 


El faro fuera, y para trabajar en un sitio cómodo, y con algo debajo para que no se ralle 


La bombilla esta ahí, sacarlo con unos alicates de punta fina, porque entran un poco mal los dedos 


Y hay esta la bombilla, en este caso puse unos leds....... 
Para montarlo seria a revés..... 


